42                                             I. Die Gase,
sauremenge S50/12 cbm und fur 1 kg Wasserstoff eine Wasserdampf-menge 330/2 cbm, daher fiir C kg Kohlenstoff
fiir H kg Wasserstoff
nccg=^,
Wird nun mit n facher Luftmenge verbrannt, so sind nach der Ver-brennung noch
uberschiissiger Sauerstoff in den Verbrennungsgasen, wahrend die ge-samte Stickstoffmenge
....... (15)
betragt.
Die gesamte Verbrennungsgasmenge aus 1 kg Brennstoff ist somit
7, = nOO,) + F(H20) + F(0a) + F(N2)
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Das Volumen der Verbrennungsluffc ist dagegen
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Das Rauekgasvolumen ist also um den Betrag $0 (—: — h oo) c^m gro'Ber als das
V 4:           d^J/
Luftvolumen.
Nun ist aber SB0 H/2 das Volumen des Verbrennungswasserdampfs. Fiir Brennstoffe mit geringem eigenem Sauerstoffgehalt gilt also die Kegel: Das Rauchgasvolumen ist um rund die Halfte des Volumens des Ver-brennungs-Wasserdampfs, d. h. um 5,6 H cbm grofier als das Luftvolumen.
Bemerkungen. 1. Das Volumen der heiflen Verbrennungsgase ist in Wirklichkeit im Verhaltnis (278 + Q/273 groBer als die vorstehenden Werte, bei ^==273° noch doppelt so groB, also auch reichlich doppelt so groB als -das Volumen der in die Feuerung oder "die Verbrennungskraftmaschine einstromen-den Luft. • * '
2. Uber das Verhalten des Wasserdampfs der Verbrennungsgase ist folgendes zu erwahnen. Nach Abschn. 9 sind in 1 kg Verbrennungsgasen hochstens Cbei Leuchtgas) 0,16 kg Wasserdampf enthalten, sofern dei^.Brenn-stoff und die Luft trocken ist. Nun besitzt 1 kg solcher Gase ungefahr dasus der Verbrennungsluft nur
